VOCE DEL PADRONE MOD. 545 



Per la taratura del Mod. 546 non h necessario eatrarra II tofaio dal 

mobile perch* tutti I compensator! e le vitl di regolazione dalle bob ne 

•ono direttamanle accesaibill attreverao gli appoaiti fori praticati nel 

fondo dal mobile, oppure dalla parte superiors dal telalo. 

Per la taratura ai dovri diaporra II generators (466 kHz) tulla grl- 

glia WE32 attreverao un condenaatore da 0,1 uF a al tareranno per la 

maiilma uadta ordinatamente il circuito del dlodo (18, vite inferiors), 
di placca della EF9 (18, vita aapariore) di griglia della EF9 (17, vita 
•uperlore) a dl placca della W.E32 (17, vito inferiors). 

CONTROLLO DELL' ALL I NE AM ENTO: poaaibile aolo con Hire 
p ego di oscillator* campiona. 

Generators au 1284 kHz. R ago la re II compensators dell'oacillatora 
aul variablla, vito antorlore. flno ad udlre II aegnala con Indica au KIs- 
genfurt. “ 

Tarare nello ateaao punto col compensators d'aereo (aul variablla, 
vita poetariore) flno ad ottenere la maaaima uacita. 

Genaratora au 592 kHz, indice au Vienna, tarare H ferro dell'oecil* 
latora (16, vlte euperlore) per la masslma uacita. 


TEN 8 ION I E CORRENTI ALLE VALVOLE DEL MOD. 546. 
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Tenaione mass lira poaltiva . 3S0 volt 

Caduto campo dinamlco. 80 volt 

Raaistenza campo dinamlco . 1400 ohm 

Conaumo circa. 60 VA 

Media frequence . 466 kHz 
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Mod. 552 e 1551. Variants alio achema elettrlco. 



e 1551. Poaizionr -lei v omptniatoH per la taratura. 
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